First O SUBLAND 

Please Note: Buses may be early, late or may not turn up if no one is at Subland 
to operate service. This is due to obvious ROBLOX timing reasons. Thanks! 

41 | 42 | 43 | Connsborough Interchange to Charlington Metro Station 
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All First Subland buses 
are low floor, easy 
access buses. J 
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41 | 42 | 43 | Charlington Metro Station to Connsborough Interchange 
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